डॉ. महेंद्र विलासराव फाळके, वैद्यकीय अधिकारी, 


गट-अ यांच्या नियत वयोमान सेवानिवृत्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन Beal क्रमांकः निवसे- २०२३/प्र.क्र. ४३३/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: ०१ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा:- सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन आदेशा क्रमांकः निवसे- २०२३/प्र.क्र. ४३३/सेवा-३ 
दि.०८.०८.२०२३. 


शासन seat :- 


मुळ अर्ज क्र.६२३/२०२३ नुसार मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी दि.०२.०८.२०२३ 
रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार डॉ. महेंद्र विलासराव फाळके यांचे सेवानिवृत्तिसंदर्भातील वाचा येथील 
शासन आदेश रद्द करण्यात येत आहे. 


सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२४१२१७१९४३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. AVINASH | cesses 


JADHAV 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=77e749a5820964d03e94305adeb0e 
e2ffb2c5f02efc5b019e8b49dc59175a25c, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=AA8FDCAA7AE61AB4BED501 


10206, टया 
(अ.स.जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 
४) जिल्हा शल्य चिकित्सक, कोल्हापूर. 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखारीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 

) डॉ. महेंद्र विलासराव फाळके, वैद्यकिय अधिकारी यांना 
(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर यांचे मार्फत) 
८) निवडनस्ती सेवा-३. 


